— 


- ROZALIA z Nowickich SZYFERSTEIN 


wdowa po szczotkarzu 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona sw. Sakramentami, w dniu 24 Pazdzier- 


nika 1888 roku rozstała się z tym światem. 


Pogrzeb odbędzie się w Piątek dnia 26 b. m. o godz. 3 popołudniu z domu przed- 
pogrzebowego na ementarzu na miejsce wiecznego spoczynku, na który to obrzęd 


Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność zaprasza się, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbyć się mające w Sobotę d. 27 b. m. o godz. 8 rano w kościele OO. Reformatow. 


Czcionkami Drukarni Związkowej w Krakowie. 


